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ューザーズガイド読み替え表 


この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にあリカ化うござしなす。 

本製品のご使用において、ご注意いただ〈ことがあります。 

誠に恐れ入りますが、ご使用前に下記内容を必ずご一読のうえ、ごを意いただきますよう 
お願いいたします。 

なお、本書は必要なときにすぐに参照できるよう大切に保管して〈ださい。 


Iを意事項一覧 


項番 

(対応 OS) 


ミ主意事項 


1 

(OS 共通） 


ユーザーズガイドの記載について 

ユーザーズガイド238ぺージの電源ケーブル接続についての記載において、一部変更がありますので、 
訂正させていただきます。 

変更後）一 Fixed ハードディスクドライブを接続した場合 



P13 


P17 


変更前） 


- Fixed ハードディスクドライブを接続した場合 
P2 幸 P16 幸 P13* 



1 
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項番 

(対応 OS ) 


ミ主意事項 


2 

( OS 共通） 


変更後）一増設 HDD ケージを接続した場合 



P13 


P17 


変更前）一 


. 変更 ， 

増設 H D D ケージを接続した場合 

P2* P16* P13* 


未使用コネクタ 



* 未使用コネクク 


■本件に関するお問合せについて 

本件に関する内容について、ご不明点等がありました場合は、下記ファーストコンタクト 
センターまでお問い合わせ〈ださい。 


連絡先： 

ファーストコンタクトセンター 

TEL : 

03-3455-5800 (代表） 

受付時間： 

9:00〜12:0013:00〜17:00月曜日〜金曜日(祝日を除く） 

※番号をお間違えにならないようお確かめのうえご連絡〈ださい。 


111111111 


856-12910 


11111 


-00 

2010年6月 初版 

NEC 






































































































































































